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Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoe- 
ring van artikel 6, onderdeel d, van de Landsverordening 
brandweer (AB 1991 no. 64) 


Citeertitel: Landsbesluit geneeskundige keuring brandweerambtenaren 








Vindplaats : AB 1993 no. 13 








Wijzigingen: AB 1996 no. 65 











Artikel 1 





In dit landsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt ver- 
staan onder: 








de Minister : de minister van Justitie en Publieke Werken; 
brandweerambtenaar : hij die in een brandweerrang is aangesteld; 
de Commandant : de ambtenaar, belast met de leiding van de 


Dienst Brandweer. 


Artikel 2 





In verband met de gevaren die aan een juiste uitvoering van de 
aan de Dienst opgedragen taken verbonden zijn, worden aan keuring met 
betrekking tot lichamelijk n geestelijke gesteldheid onderworpen: 
a. de brandweerambtenaren wier functie met zich meebrengt het verrich- 
ten van taken als bedoeld in artikel 4, onderdelen a en b, van de 
Landsverordening brandweer (AB 1991 no. 64); 

b. de personen die om aanstelling in een brandweerrang verzocht heb- 
ben. 

















Artikel 3 


De keuring van de brandweerambtenaren, bedoeld in artikel 2, on- 
derdeel a, geschiedt periodiek en wel: 
a. voor ambtenaren met een leeftijd tot dertig jaar: een maal per drie 
jaar; 
b. voor ambtenaren met een leeftijd van 30 tot 40 jaren: eenmaal per 2 
jaar; 
ec. voor ambtenaren met een leeftijd van veertig jaar of ouder: een 
maal per jaar 
































Artikel 4 





Buiten de gevallen, bedoeld in artikel 3, is de brandweerambte- 
naar verplicht zich aan een onderzoek door een of meer door of namens 
de Minister aan te wijzen geneeskundigen te onderwerpen, telkens wan- 
neer zulks in het belang van een goede uitoefening van de brandweerta- 
ken nodig wordt geacht door de Commandant. 








Artikel 5 


1. De geneeskundige keuring van brandweerambtenaren en van perso- 
nen, aan te stellen in een brandweerrang, geschiedt door de Bedrijfs- 
geneeskundige Dienst. 

2. De met de keuring belaste geneeskundige toetst de gezondheids 
toestand van de keurling aan voor de functie van brandweerambtenaar 
uit het oogpunt van bedrijfsgezondheid relevante normen, een en ander 














kkk AAA AAA AAA AAA AA AAA AAA AA 


AB 1993 no. 13 *CENTRAAL WETTENREGISTER®* 28 oktober 2013 


kkk AAA AAA AAA A AAA AAA AAA AAA 











volgens de stand van de wetenschap. 

3. Indien de uitkomsten van het onderzoek hem daartoe aanleiding 
geven, kan de met de keuring belaste geneeskundige ten aanzien van een 
of meer aspecten daarvan nader specialistisch advies inwinnen. 








Artikel 6 


1. De uitslag van een periodieke keuring luidt hetzij "geschikt', 
hetzij “voorwaardelijk geschikt", hetzij "voorlopig ongeschikt", het- 
zij "ongeschikt". 

2. Het oordeel "geschikt! wordt gegeven, indien een keurling naar 
het oordeel van de met de keuring belaste geneeskundige geschikt is de 
hem toevertrouwde taken te verrichten. 

3. Het oordeel “voorwaardelijk geschikt" wordt gegeven, indien 
een keurling naar het oordeel van de met de keuring belaste geneeskun- 
dige weliswaar op dat moment in principe geschikt is de hem toever- 
trouwde taken te verrichten, doch in de toekomst een in de uitslag aan 
te duiden medisch risico zou kunnen lopen. Alsdan geeft de Commandant 
de betrokkene opdracht binnen een door de geneeskundige aangegeven pe- 
riode van ten hoogste twee maanden en volgens een door deze opgesteld 
programma zorg te dragen voor vermindering van dat medisch risico. 

4. Het oordeel "voorlopig ongeschikt!" wordt gegeven, indien de 
keurling naar het oordeel van de met de keuring belaste geneeskundige 
tijdelijk niet in staat is de hem toevertrouwde taken te vervullen. De 
periode van voorlopige ongeschiktheid duurt ten hoogste vier maanden. 

5. Het oordeel "ongeschikt" wordt gegeven, indien de keurling 
naar het oordeel van de met de keuring belaste geneeskundige zeer 
langdurig of blijvend niet in staat is de taken te verrichten, bedoeld 
in artikel 4, onderdelen a en b, van de Landsverordening brandweer. 

6. Na afloop van de periode van voorwaardelijke geschiktheid of 
voorlopige ongeschiktheid wordt de keurling opnieuw gekeurd. De uit- 
slag van deze keuring luidt hetzij "geschikt", hetzij "voorwaardelijk 
geschikt", hetzij "ongeschikt". 











































































































Artikel 7 





Bij regeling van de Minister worden nadere regels gesteld ten 
aanzien van de elementen van het onderzoek waaruit de keuring bestaat, 
en de voorafgaand aan en bij de oproeping van keurlingen in acht te 
nemen procedurele voorschriften. 





Artikel 8 





1. Een oordeel als bedoeld in artikel 6, eerste en zesde lid, 
wordt door de met de keuring belaste geneeskundige terstond op schrift 
gesteld en aan de keurling ter hand gesteld. Het Hoofd van de Be- 
drijfsgeneeskundige Dienst stelt de Commandant onverwijld schriftelijk 
in kennis van de keuringsuitslag, alsmede van alle daarmee samenhan- 
gende gegevens die voor de Commandant in het kader van diens beoorde- 
ling van een richtige functievervulling van betrokkene noodzakelijk 
ZE. 




















2. Binnen dertig dagen na ontvangst van een keuringsuitslag kan 
een keurling de Commandant schriftelijk om een herhaling van de keu- 
ring verzoeken, uit te voeren door een commissie, bestaande uit het 
Hoofd van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst of een door deze aan te wij- 
zen geneeskundige, een door de keurling in zijn verzoekschrift aan te 
wijzen geneeskundige en een door deze twee geneeskundigen gezamelijk 
aan te wijzen derde geneeskundige. 
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3. Bij regeling van de Minister worden regels gesteld over de 
wijze waarop de in het tweede lid bedoelde commissie bijeen wordt ge- 
roepen, en de tijd waarbinnen deze de geneeskundige keuring uitvoert. 

4. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Artikel 6, 
eerste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

5. De commissie geeft de keurling binnen 14 dagen na datum van 
het onderzoek schriftelijk bericht van haar beslissing. 














Artikel 9 


1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na 
die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit geneeskundige keu- 
ring brandweerambtenaren. 














